جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 

5 ل رمز المدرسة : 2166 رقم الصفحة من 1 إلى 1 

نتائج الامتحانات العامة للدراسة الم لد 

المديرية ٠‏ الرصافة الثانية نج الا راح ارط ا 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية الكرادة الاهلية للبنات (ثنائية اللغة) 


|تسلسل] الرقوالامتحاتي_ | اسملطلب | العبية | الانكليزية | الزياضيات | العيمياء | التيجة | المبموع_ | 
0 ابد عصييرتهم | 988 | 97 EÛ‏ | 8 | سس | oO‏ 
2_| 9216002 | أسلامحيدر حميدداوة ow HTM | |e‏ 
6035 | ديمة محمد عبد نوعب هر ا | 96| 100 | | | تع e‏ 
4_| 4_| ¥ عب الصمد نطق جمعة ا | 100 | 0 | 99 | | a e‏ 
5_| 9221005 | مریم علي كاقم فزاع | 9_| 0 | 106 | 0 | e‏ 
6 | 21922160008 | مریم مثتی محمد ريم _____| 9_| 100 | 94 | 4 | n mi‏ 
PPO | 7‏ | ملك ملد نعيم ھاش | 79 | 9 | ml mm | 6 | O‏ 
8_| 9216008 | ترمين سيروان سود جين | 92 | 94 | 0 | mm |G‏ 
9 | 109 | تور الهدى علي محمد عبد التريم ‏ | 100 | 100 00 00 ت 
10| 21922169010 _| ورا خيام ضيه عي لاسر اا | 97 | 9_| 78 | 73 | uml mm‏ 
|921 | هاجر مصطلقى قواد براضم | 63 | 73 | 0 | 2# | o Tm‏ 


نسبةالنجاح 0( سا 


_ شرن | اتاجعين | سلين | لسوت | اتسبة موا 









برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


